Łódź, Niedziela 30 lipca 1935 r. 


DODATEK ILUSTROWANY 


Miss Mondel Lindley, córka słynnego miljonera amerykańskiego i posiadacza stajni wyścigowych, zajmuje się 
z zamiłowaniem tresurą koni 
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Największy most na świecie między San Francisco 
a Oakland buduje Polak inż. Raif Modrzejewski, syn 
słynnej aktorki. 


Na prawo: Żona lotnika Posta, studjuje trasę lotu 
naokoło świata. 


Nocne zdjęcie wystawy w Chicago. 


Na prawo: Balbo wita ostatni samolot swej eskadry lądu- 
jący szczęśliwie w Chicago. 
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Morze 
nas 
Wzywal 


Na prawo 
Marynarze na dworcu w Gdyni. 


Na pi 
Bridź w Canika 


Na lewo: 
Nad polskie morze. 


Na prawo: 
Kutrem na pełne 
morze. 


Na lewo: 
Gdańsk przybija do 
mola na Helu. 


Na lewo: 
Danina składana na mo- 


PRZY NADMIERNEM POCENIU 
CZdjęia operatora E. Kowalskiego NIE NÓC PEC DINOLPRUZEK 


z wycieczki zw. rezerwistów M 
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„Oaza na plaży* każdy kawałek cienia jest pilnie wykorzystany. 


5-cioletni Bobbie Alberts z Palm Springs w Kalifornji. dostąpił 


rzadkiego w tak młodym wieku zaszczytu: został mianowicie 


przyjęty do szczepu Indjan. 
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Ćwiczenia gimnastyczna piłką zw. ,medicin ball“. Piłka ta waży 3 kg. 


Ruch kąpielowy w Berlinie. 


Na prawo: 
Żołnierz przyszłej 
wojny. W Niemczech 
stosowane są w wojsku 
specjalne płaszcze 
chroniące walczących 
przed działaniem sub- 
stancji żrących używa- 
wanych przez wroga 
lub spadających w for- 
mie deszczu z samolo- 
tów nieprzyjacielskich. 
Trzeba przyznać, iż 
żołnierz w takim ko- 
stjumie sprawia niesa- 
mowite wrażenie. 


Lil Dagover łowi ryby. 


Na lewo: Wierny stróż. 


Lotnicy litewscy Girenas i Darius, którzy po locie , 
przez Atlantyk ulegli śmiertelnemu wypadkowi. 


Na prawo: Dzieci szkolne zaznajamiają się z pracą | 
ogrodową. 


Dziewczęta japońskie z Osaka biorą wykształcenie 
obrony przeciwlotniczej. 


Najwiekszy w Polsee transformator, wyko- 
nany w łódzkich warsztatach sp. akc. „Elektro- 
budowa“, o mocy 3000 KVA na napięcie: 
60000 + 5/15.000/18.250/6400 volt, który stanąć 
ma w Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek. 
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Na prawo: Próba działania transformatora 
w: warsztatach tow. akc. „Elektrobudowa“ 


Katastrotalny pożar, wzniecony uderzeniem pioruna podczas burzy nad Łodzią, strawił doszczętnie budynek 
fabryczny firmy B eja Piotrkowscy. D Fuks i Ska oraz składy z bawełną. Straty sięgają półtora miljona złotych. 


Nakladem „Głosu Porannego” w Łodzi — Drukarnia Narodowa w Krakowie, Wolska 19 


